zona konduktora:kolei północnej, 


przeżywszy lat 58, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona Sw. Sakramentami, zasnęła 
w Panu 14 października 1900. 


W smutku pozostały mąż wraz z dziećmi i rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który: odbędzie sig we/wtorek dnia 16 b. m. o godzinie 3 popol. 
z domu pod L. 36 przy'ulicy Topolowej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


odprawionem zostanie we Środę dnia 17 b. m. o godzinie 8 rano w kościele św. Mikołaja. 


Zaklad pogrzebowy Fr. Nowinskiego w Krakowie, ul. Kopernika 8. 


